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Fall 2013 


Spring 2013 


Hospital Name 


City 


State 


Grade 


Grade 


Atlantirarp Rpcrinnal MpHiral C pntpr* - C\\\i C amniiQ 

r\ LI Cl 1 1 L ILcl 1 C r\cg 1 U 1 1 Cl 1 1 V 1 C U ILd 1 CC 1 1 LC 1 Cl I y CCl 1 1 1 |J U J 


Atlantir Titv 

rALIallLIL. v,ILy 


NJ 


B 


B 


Atlantirarp Rppional MpHiral ("pntpr-MainlanH famnus 

l \ L 1 Cl 1 1 LILU 1 C llCglUI 1 Cl 1 1 V 1 C U 1 L*C1 1 V_- C 1 1 LC 1 IVIC1IIIIC1IIU V_- Cl 1 1 1 yj U 3 


Pnmnna 

r ui i ici ig 


NJ 


B 


A 


Ravnnnp IVlpHiral f* pntpr 

uoyui ii ic ivicuiLai vci kci 


Ra\/nn np 

udyui ii ic 


NJ 


A 


A 


Ravshorp Communitv Hosnital 

Uay jl IUI \— c U llllllLJIIILy 1 1 U o yj 1 L Cl 1 


Holmdpl 

1 IUM 1 IUCI 


NJ 


A 


B 


C anp Rpcrinnal IVlpHiral C pntpi* 

V.QUC l\CglUI lal IVICLJICCII V.CI ILCI 


C anp IVIa\/ C oiirt Hoikp 

LqUC IVIdy C-WLJI L 1 IUU jC 


NJ 


A 


A 


("anital Hpalth MpHiral ("pntpr - HopipwpII 

Cl U 1 LG 1 1 1 1 LI 1 IVICUILul C 1 ILCI 1 luUCVVCII 


Ppnninptnn 

1 C 1 1 1 1 1 1 Ig LU 1 1 


NJ 


c 


B 


C anital Hpalth Rptrinnal IVlpHiral C pntpr 

v,a yj 1 La 1 1 1 Ca 1 LI 1 r\Cg 1 U 1 Id 1 1 V 1 C U 1 Ca 1 CC 1 1 Lc 1 


Trpntnn 

1 1 Cl 1 LU 1 1 


NJ 


B 


A 


CarpPoint Hpalth - Christ Hosnital 

\-~ Cl 1 C 1 U 1 1 1 L 1 ILTQI LI 1 C 1 II 1 3 L 1 1 U 3 IJ 1 L Cl 1 


JCI JCy V^ILy 


NJ 


B 


A 


C pntra^tatp Hpalthrarp ^w^tpm 

\_C 1 1 L 1 aJLaLLT 1 1 C a 1 L 1 1 CO 1 C JyjLCIII 


FrpphnlH 

1 1 CCI IUIU 


NJ 


c 


Q 


("hilton Mpmorial Hosnital 

\_ 1 1 1 1 LL/I 1 IVICI 1 1UI IGI 1 1 U JUI LCI 1 


Pnmntnn Plains 

r ui 1 1 u lui i r i ca 1 1 ij> 


NJ 


c 


D 


Clara IVIaa^Q IVlpHiral C pntpr 

vial a iviaaj j ivicuical cciilci 


Rp||p\/i||p 

UC 1 1 C V 1 1 1 C 


NJ 


A 


A 


Communitv MpHiral Cpntpr of Toms Rivpr 

V_- w IIIIIIUIIILy IVICUILal \_ LTI ILLTI U 1 1 ul 1 1 J 1 \ 1 V C 1 


Toms Rivpr 

1 UI 1 1 J IXIVCI 


NJ 


A 


A 


f* nonpr 1 Inivpr^itv Hosnital 

i uiiivciJiLy iiujuiLdi 


C amrlpn 

v_- a i i iuci I 


NJ 


B 


Q 


Fast Oranpp Cnpnpral Hosnital 

La jl c/ 1 ai igc vjci ici ai i iuj|jiLai 


Fast Dranpp 

i_a j l \s i ci i igc 


NJ 


c 


c 


Fntr|p\A/ooH Hosnital anH IVlpHiral C pntpr 

i_ i ig i cvv w w u i i co yj i La i ai iu i v i c ci i ca i vci ilci 


Fntr|p\A/nnH 

1- 1 IglCVVUUU 


NJ 


A 


A 


Harkpnsark IJnivprsitv MpHiral Cpntpr 

1 1 Cl C l\C 1 1 jOLI\ U 1 IIVCI Jl Ly 1 V 1 C 1 C a 1 V_- C 1 1 LLTI 


Harkpnsark 

1 ICILIxCI 1 jCI^I\ 


NJ 


A 


A 


Harkpn^arH J IV/1 <™ IVIni mtain^iHp 

1 1 a CI\C 1 ijaLIXUIVIL- 1 V 1 UU 1 1 LCI 1 1 1 JlUC 


IVI ontrla i r 

IVIUI t L Cl Cl 1 1 


NJ 


A 


B 


Harkpttstown Rppional MpHiral t"pntpr 

1 luLIXCLLJLUVVI 1 1 \C^I Ul 1 CJ 1 1 V 1 CU 1 LG 1 C-C 1 ILLTI 


Harkpttstown 

1 IGLI\CLLjLUVVI 1 


NJ 


c 


c 


Hnhokpn 1 lni\/Pi*Qit\/ IVlpHiral C pntpr 

1 lUIJviXCI 1 U 1 II VC 1 Jl LV IVICUILdl C-C 1 1 LC 1 


l-l nhnkpn 

1 IUUU l\C 1 1 


NJ 


A 


c 


Hnlv Namp MpHiral Cpntpr 

i iui y i x □ 1 1 ic ivicuiLGi cc i i lc i 


Tpanprk 

1 Ca 1 1 CL. I\ 


NJ 


A 


c 


l-l i intprHon IVlpHiral C pntpi* 

1 IUI ILCI UUI 1 1 V 1 CU 1 Ca 1 L.CI ILCI 


Flpmi ntrtnn 

1 1 C 1 1 1 1 1 Ig LU 1 1 


NJ 


B 


B 


Insnira MpHiral ("pntpr Flmpr 

1 1 l 3 yj 1 1 a IVICUILGI \wC I ILCI l_ 1 1 1 1 C 1 


Elmer 


NJ 


c 


c 


InQnira IVlpHiral f* pntPi* V/inplanH 

1 1 i j yj 1 1 a ivicuiLdi vci ilci v ii icigi iu 


\/i npla nH 

v 1 1 1 C 1 Q 1 1 KA 


NJ 


Q 




Insnira MpHiral Cpntpr WnnHhurv 

II 1 O yj 1 1 O IVICUILGI \_ Cl 1 LCI v v L/UU ULJI y 


WooHhurv 

vvuuuulii y 


NJ 


c 


c 


IFK MpHiral Confer 

Jl l\ IVICU.ICC1I \_C 1 ILCI 


Edison 


NJ 


A 


A 


iprcpv Shorp IJnivprsitv MpHiral fpntpr 

jci jcy ji iui c vji iivci jiLy ivicuiL-ai v-ci ilci 


Npntunp 

1 c yj LLJ 1 1 c 


NJ 


c 


c 


[(f*nnc*r\\f IVlpmnrial Hn^nital 1 HVIP ^tratfnrH 

i\ c i ii icuy iviciiiwiicii i iuouilgi civiv-jliciliwiij 


StratfnrH 


NJ 


B 


B 


KpnnpHv Mpmnrial Hn^nital IJMC Wa^hinptnn Tnw^hin 

l\CI 1 1 ICU y IVI Cl 1 IUI IGI 1 lUJL/ILal w 1 V 1 *— V V Cl O 1 III IgLUI 1 1 UvVJl 1 1 yj 


Turnersville 


NJ 


B 


B 


k^pnnpH\/ IVIpmnrial Ho^nital^ 1 lni\/pr^it\/ MpHiral C pntpi* 

i\ c i ii icuy iviciiiwiicii i lUjuiLdij ui ii vli jilv ivicuiLdi v_c i ilci 


Phpi*i*\/ Hill 
Li ici I y iiiii 


NJ 


B 


B 


Kimhall MpHiral ("pntpr 

1 \ 1 1 1 1 yj Cl 1 1 1 V 1 CU ILU 1 \wC 1 ILCI 


1 akewnnH 


NJ 


A 


A 


1 i hprt\/l-l pa Ith- 1 pi"qp\/ C\\\i IVlpHiral C pntpr 

LIUCI Ly 1 ICdl LI 1 JCI JC V L,l Ly IVlCUILal LyCI 1 LCI 


Iprcpv/ (~it\/ 
jci jcy lilv 


NJ 


A 


A 


Lourdes Medical Center of Burlington County 


Willingboro 


NJ 


c 


D 


Meadowlands Hospital Medical Center 


Secaucus 


NJ 


A 


B 


Monmouth Medical Center 


Long Branch 


NJ 


A 


A 


Morristown Medical Center 


Morristown 


NJ 


B 


C 


Newark Beth Israel Medical Center 


Newark 


NJ 


B 


B 


Newton Medical Center 


Newton 


NJ 


A 


B 
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Drpan MpHiral C pntpr 


Brick 


NJ 


B 


Q 


Our 1 aHv nf 1 ourdp*; MpHiral Cpntpr 

\__/ Ul LGUy Ul LuUI J 1 V 1 C \A 1 L, CI 1 L C 1 1 LC 1 


CamHpn 

Lu 1 1 IUCI 1 


NJ 


A 


A 


f")\/prlnnk MpHiral f* pntpr 

L/ VLI 1 UUI\ 1 V 1 CC4 1 L,CI 1 LCI 1 LCI 


Si i mm it 

JUI 1 II 1 1 1 L 


NJ 


B 


B 


PalisaHps MpHiral tTpntpr 

1 Q 1 1 J UU C J 1 V 1 CU ILUI V-CI 1 LC 1 


North Rprppn 

INUI LI 1 UCI g C 1 1 


NJ 


c 


c 


Raritan Ra\/ MpHiral C pntpr of OIH RriHcrp 

1 lul 1 lu 1 1 uoy 1 V 1 C \J 1 L.C1 1 LCI ILCI L/ IU Ul lugC 


DIH RriHpp 

VJIU Ul lUgC 


NJ 


g 


A 


Raritan Rav MpHiral Cpntpr nf Pprth Amhnv 

1 \ CI 1 1 L CI 1 1 Ua y IV 1 V_ U 1 L U 1 LC 1 1 LCI U 1 1 CI L 1 1 fx 1 1 lUUy 


Pprth Amhnv 

r ci lii i\ 1 1 luuy 


NJ 


B 


A 


Ri\/pi*\/ip\A/ MpHiral C pntpr 

1 \l VC 1 VI CVV IVICUILal V.CI 1 LCI 


RpH Rank 

l\CU UCI 1 1 1\ 


NJ 


c 


Q 


Rnhprt WnnH Inhnsnn IJnivprsitv Hnsnital 

IAUUCI L V V U L/U J Ul II 1 Jul 1 U 1 II V CI Jl Ly 1 1 UJL/I Lu 1 


Npw Rrunswirk 

MC V V U 1 Ul 1 J V V 1 C l\ 


NJ 


A 


B 


Rnhprt \A/nnH Inhn^nn 1 lni\/pr^it\/ Hn^nital Rah\A/a\/ 

liUUCI L VVUUU JUI II IjUI 1 U 1 1 1 VCI Jl Ly 1 IUjUILuI 1 \ u 1 1 VV u y 


Ra h\A/a\/ 

1 \u 1 1 vv u y 


NJ 


A 


A 


Rnhprt \A/nnH Inhn^nn 1 lni\/pr^it\/ Hn^nital at Hamiltnn 

l\UUCI L V V UUU JUI II 1 JUI 1 U 1 1 1 V C 1 O 1 Ly 1 lUjUILal u L 1 1 u 1 1 1 1 1 LU 1 1 


l-l am i Itnn 

I I a 1 1 1 1 1 lu I I 


NJ 


A 


A 


Saint Rarnaha^ IVlpHiral C pntpr 

Jail IL UCII 1 laUu J 1 V 1 CU 1 CCI 1 LCI 1 LCI 


1 i\/i noQtnn 

l_l V 1 1 IgjLUI 1 


NJ 


A 


A 


Saint tTlarp's Hnsnital nf Dpnvillp 

Jull 1 L *— IdlC J> 1 IL/JUI Lul Ul Ls CI 1 V 1 1 1 C 


Dpnvillp 

U CI 1 V 1 1 1 c 


NJ 


A 


A 


Saint f~larp'^ l-ln^nital nf Dn\/pr 

Jdll IL Lldl C J 1 1 \J J \J 1 Lu 1 Ul uUVCI 


Dover 


NJ 


A 


A 


Saint Pptpr's IJnivprsitv Hnsnital 

Jail IL r CLCI J VJI IIVCI JILy 1 IUJ|JI Lai 


Npw Rrunswirk 

1 ■ C Vv U 1 U 1 1 J Vv 1 C l\ 


NJ 


A 


c 


Shnrp IVlpHiral C p^nfp^r 

Jl IUI C IVICUIL.C1I CCI 1 L C 1 


Snmpr^ Pnint 

jui i ici j ruiiiL 


NJ 


B 


B 


Snmprspt MpHiral Cpntpr 

JUI 1 ICI C L IVICUILul LC 1 1 LC 1 


Snmprvillp 

JUII ICI VIIIC 


NJ 


B 


B 


Sniithprn Drpan C niint\/ Hn^nital 

JUULI ICI 1 1 ULCal 1 LUUIILy 1 IUjLJILcII 


M a n a h a \a/ k i n 

IVIul lul Id VV l\ 1 1 1 


NJ 


B 


B 


St Franris MpHiral ("pntpr nf Trpntnn 

JL. 1 1 ul ILI J IVICUILal LC 1 1 LCI Ul IICIILUII 


Trpntnn 

1 1 CI 1 L U 1 1 


NJ 


A 


A 


St In^pnh 1 ^ Rptrinnal IVlpHiral C p^ntf^r Pattpr^nn C amnnc 

JL. JUJCUI 1 O l\CglUI lal IVICUILal LC 1 1 LC 1 1 aLLCI jUII L,al 1 IUU J 


Patpr^nn 

r ci lci ou i i 


NJ 


Q 


B 


St 1 ukp's Warrpn Hnsnital 

JL. LUIXC J VV Ul 1 CI 1 1 IUJ|JILai 


Phillinshurp 

1 1 IIIIIUjUUI g 


NJ 


c 


A 


St Man/'^ Hn^nital nf Pa^air 

JL. IVIul y J 1 IUjUILuI Ul r ujjuIL 


Pa^^a ir 

r ajja I l, 


NJ 


Q 


B 


St Mirhapl's MpHiral Tpntpr 

JL. IVI ILI luCI 3 1 V 1 CUILU 1 LC 1 1 LC 1 


Npwark 

1 v C VV U 1 l\ 


NJ 


D 


c 


Trinita^ Rpcnnnal MpHiral C f^ntf^r 

1 1 1 1 II L CI J l\CglUI lal IVICUILal LCI 1 LC 1 


Fl i7a hpt h 

LIlLaUCLI 1 


NJ 


B 


A 


IJnivprsitv MpHiral tTpntpr at Prinrptnn 

U 1 IIVCI Jl Ly IVICUILUI LC 1 1 LCI C1L 1 1 1 1 ILCLUI 1 


Plainshnrn 

r idii i juui u 


NJ 


A 


A 


University of Medicine and Dentistry of New Jersey - The University Hospital 


Newark 


NJ 


D 


c 


Valley Hospital of Ridgewood 


Ridgewood 


NJ 


A 


A 


Virtua Berlin Hospital 


Berlin 


NJ 


C 


B 


Virtua Marlton Hospital 


Marlton 


NJ 


B 


B 


Virtua Memorial Hospital 


Mount Holly 


NJ 


B 


C 


Virtua Voorhees Hospital 


Voorhees 


NJ 


B 


A 
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